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• Intel® Pentium® 4 - 2,5 GHz 


• 256 MB DDR-SDRAM 333MHz 


• 80 GB Unidade de disco rígido Ultra DMA (5400 rpm) 


• ATI® Radeon™ 9200 
128 MB de memória vídeo 


• Unidade de dvd-rom 16x máx. 


• Gravador de cd 48x 


• Interface de rede 10/100BT 


• Interface IEEE 1394 


• Leitor de placa de memória de 6 pol.1 



Regresso às aulas 2003 




HP recomenda o Microsoft® Windows® XP 
O produto pode diferir das imagens mostradas. 
© Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. Todos os nomes de marcas e de produtos são 
marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas. 
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Processador 
Intel® Pentium® 4 – 2,5 GHz 
Chipset SIS651 


400MHz Velocidade de bus 


512 KB de cache de nível 2 


Memória 
256 MB DDR-SDRAM 333MHz 


2 sockets DIMM 


Armazenamento 
80 GB Unidade de disco rígido Ultra DMA (5400 
rpm) 


incl. partição de 4 GB para recuperação do sistema 


Unidade de dvd-rom 16x máx. 


Gravador de cd 48x 


Unidade de disquete de 3,5 pol., 1,44 MB 


Leitor de placa de memória de 6 pol.1 


Comunicação 
Modem preparado para V92 


Interface de rede 10/100BT 



Video 
ATI® Radeon™ 9200 


128 MB de memória vídeo 



Som 
Preparado para som de surround (envolvente) de 6 
canais 



Acessórios 
Teclado e scroller mouse PS/2 


Monitores (adquiridos separadamente): 
CRT hp pavilion m703 de 17 pol. com altifalantes 
externos 
CRT hp pavilion f1703 de 17 pol. com altifalantes 
externos 
LCD hp pavilion f1523 de 15 pol. com altifalantes 
integrados 


Portas e Expansibilidade 
5 baías de expansão (livre: 1 x 3,5 pol., interna) 


1 AGP 


3 PCI (2 PCI livres) 


5 portas USB 2.0 (1 frontal) 
2 portas IEEE (1 frontal) 
1 porta paralela 
1 porta série 
Áudio Frontal 


Saída de TV 


Interface IEEE 1394 


Informação adicional 
P/N : DM084A #AB9 


UPC/EAN code : 8 08736-71073 2 


Peso : 
18 kg 
21 kg Embalado 


Dimensões: 
381 x 191 x 410 mm 
590 x 492 x 305 mm 
Embalado 


Garantia 
1 ano, com recolha e devolução, em peças e mão- 
de-obra 
Está disponível uma extensão de garantia de mais 
2 anos.Para obter mais informação: 
www.hp.com/pt/extensao-de-garantia 


Produtividade 
Microsoft® Windows® XP Home Edition 


Microsoft® Word 2002 
Microsoft® Works 6.0 
Microsoft® Internet Explorer 6.0 
Microsoft® Outlook® Express 
Adobe® Acrobat Reader 5.0 


Internet e Online 
Acesso fácil à Internet 


Serviço e Suporte 
Guia do utilizador do HP Pavillion 
online 
Ajuda HP 
Partição de recuperação do HP Pavilion 
(incluindo a possibilidade de recuperar 
separadamente o sistema, aplicações e 
controladores) 
Reatribuição opcional de partição de 
recuperação 
Ferramenta de criação de CD/DVD de 
recuperação 
Symantec™ Norton AntiVirus™ 2003 
(actualização gratuita durante 60 dias) 
Symantec™ Norton Personal Firewall™ 
2003 


Entretenimento 
Sonic™ RecordNow 
Microsoft MovieMaker 2 


InterVideo WinDVD com Leitura de 
Dolby Digital 


ArcSoft ShowBiz® 



A minha escolha de 
software 
Oferta especial: para títulos disponíveis 
a preços com desconto, consulte: 
www.mysoftwarechoice.com 
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